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  من دروس الحرم المكي 1437هـ

  درجة حديث من صلى في مسجدي أربعين صلاة

  عبدالمحسن الزامل


  
  اربعين صلاة اكثر من مرة يا اخواني سبق ان الصلاة في المسجد النبوي انه حديث انما الذي ورد في الصلاة مطلقا اربعون صلاة والله اعلم
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